取扱説明書 

巨 Ml 電気洗濯機家庭用 

品を SW -350 F 2 


ち < じ 



このたびは二檀す電気洗濯機をお買い上げいたださ、 
まことにありびとうごさいました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、 
正しくご使巧ください。 

保記書は必す、記入事項を確かめで、販売店からお受取 
りのラえ、この説明書ととちに大切に f 呆ちしでください。 
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安を上のごミ主意 


このマークの中の数まは、説明のあるページを示しでいまず。 


★必ずご使巧の前にこの「安を上のごま意 J をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示したを意事項は、安をに関する重要な内容を記載しでいますので必ずお守0<ださい。 


A 警告 

誤った取り®いをすると、死亡や重傷を負ラ 

可能性が想定される内客でず。 

0 

しではいけない「禁止 J 内容のちのです。 

A ま意 

誤った取り扱いをすると、傷害や松)的損害のみ 

が発をする可能性が想定される巧客です。 

〇 

必す実行しでいただく「強制 J 内容の 
ちのです。 


※お読みになった後は、お使いじなるちびいつでち見られるところに必す保存しでください。 


A 敎告 

電源コードの取り扱い 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンたントの差し込みが 
rv ゆるいときは使巧しないでください。感電-ショート-発火の 
原因になりまず。 

電源コードを傷なけたり、破損したり、加工したり、無理に曲 
^ V げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでくだ 
^さい。また、重い蜘をのせたり、挟み込んだり、加工しないで 
ください。電源コードが破損し、火災-感電の原因になりまず。 

交流10 0 V 总がでは使巧しないでくださし、。 
vV 乂災-感電の原因になりまず。 

定格1日 A が上のコン t ントを単独で使っでください。他の器具 
VV とが巧すると分岐コン t ント部が異萬発熱しで発火することが 
ありまず。 

電源プラグの巧及ぴ巧のおりなけ面にほこりが巧着しでいる揚 
含は、よく掠いでご使用ください。义がの原因になります。 

回転かの脱か檀にまを入れない 

/TN ./dfe 脱水擅の回転が完全に止まるまでは、總おに中の洗選 

IV ； 醇觀こ邦どで附1ないでください。ゆるい回 

夕^^お 転でち洗選物がまに巻きついでけびをする恐れがあり 
夕\心 ます。特におすさまにはごま意ください。 

風雨にさらされる場所には据え付けない 

jC ^ 風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え巧けないでく 
v ^ v ださい。感電■火が-巧障-変形の恐れがあります。 

ご自分で絶巧に分解や修理はしない 

修理技術者拟がの人は、分辭したり修理をしないでください。 

V V 乂が-感電-けがの原因となります。修理はお買い上げの販売 
^店またはメーカー指定のお客さまごす目談窓□にごす目談くださし、。 

柳章かな？と思ったとき 

おま入れ 

お手入れの隙は必す電源プラヴをコンじントから旅いでくださ 
い。感電やけがをすることがありまず。 

本体各部に直接水をかけないでくださし、。 

へ)ショ-卜.感電の原因になります。 

お室.シャワー室などには据之はけない 

/ C ^ 感電■义巧-故障-変おの恐れびあります。 

乂気をお付けない 

火気を近なけたり、火のついた□ウソク、煙草、蚊取り線香、熱い 
v ^ v ヤカンなどを置かないでください。火がや変形の原因になります。 

めれたまで電源プラグの巧き差しはしない 

感電の原因になります。 

幼児には洗選植-脱水植をのぞかせない 

/ C-N な灌樹ののくに台などを置かないでください。 

VJV 罔漏悟' 脱7长檀0邮幼児が制订ブかで Lt 

り、おぼれたりすることがあります。 

引乂物を洗遲植-脱水植に入れない 

辟.杂 ミ航霍ホ曾-脱?火11には、なミ由、力'ソ1」ン、ベンジン、 
をた^^シンナー、アルコールなどやそれらの巧着した洗 
た鮮諭 選物を絶巧に入れたり近なけたりしないでくださ 
し、。爆発や乂がの恐れがあります。 

アース線を必す確実に取りがける 

巧障や漏電のときに感電する恐れがあります。 
■9 \じ" Tfes ア-スの取り巧けは、必、す電気工重店または販売 
い^店にご欄くださし、。ァ_スの取。巧けか 


A ミ主意 

脱かかは必す脱水おさえぶたを取りがける 

洗選蝴が破廈したり、飛び出したり、費萬振動しでけがをする 
恐れがあります。 

電源コードの取り扱い 

電源プラグを振くときは、電源コードを持たすに、必す先施の 
VV 電源乃％わでミ樹ちいでください。 

感電やシヨートしで発火することがあります。 

長期間ご使巧にならないときは、必す電源プラグをコン t ント 
VV から巧いでください。絶縁劣化による感電や漏電火がの原因に 
なります。 

運転中、洗濯機の下にま足などを入れない 

/ C ^ 回お部びあり、けがをする恐れがあります。 

防水性のマット•シートやな類、足おぎマットなど固く 
で厚いちの、水を适しにくい繊維製品は、脱かしない 

/ Ov 洗遲物びおび止!したり、男萬振動でな疆機び転倒しでけびをし 

V , V たり、洗選機-かべ-巧などの破廈、巧類の厦傷などの恐れが 
あります。 

/足描きマットなどの固くで層いちの、オムツカパー、サウナスーツ、\ 

ウエットスーツ、雨ガッパ、力ーペット、スキーウェア、自転車■バ 
\イク-自転車のカバー、寝袋など / 

洗濯機の上にのぼったり、重いちのをのせない 

/ C ^ 変お、破損によりけがをする恐れがあります。 

洗濯時、50で]^上のお湯は使わない 

プラスチック部品の変おや傷みにより、感電や漏電の想れがあ 
ります。 
























消費生活用製品安鉛 • 安ま表示制度に畐つ'く本体表示についで 

〈本体への表示内客> 

X 経年劣化 (こより 危害の発生が高まる恐れび'あることを注意喚起 
するためじ電気用品安全法で義務なけられたち記の表示を本体 
I こ巧つでいます。 


A 


【設計上の標準使巧期間】7年 

設計上の標華使巧期間を超をで使巧されますと、経年奠化 
による発义-(ホげ'などの事柳こ至る恐れびありまず。 


〈設計上の標準使用期間とは> 

-運転時間や温湿度など、ち記の標華的な使用条件に畐ブく 
経年劣化に巧しで、製造した巧からまを上る障なく使用す 
ることびできる標準的な期間です。 

-設計上の標準使用期間は、お償保証期間とは異なります。 
また、一般的な故障を巧証するちのでもありません。 

•設置状;兄や積境、使巧頻度びち記の条件と異なる場合、または、 
業務田など本来の使用目的な外でご使巧された場合は、7年よ 
り短い期間で故障したり、経を努化による発义' けびなどの事 
S 女に至る恐れびあります。 


区が 

項目 

条件 

環境条件 

電圧 

100 V 

局波数 

50 HZ /60 HZ 

温度 

20で 

湿度 

65% 

設置条件 

P 2 の記載内容による標華設置 

負荷条件 

負荷 

3.5 kg 

Z )- ス 

標華コース* 

給水汪力 

日.03 〜 IMPa 

給湯-給水 

20で±1日で 

使巧時間 
及び回数 

1曰の平均使巧回数 

1.己回 

1回の使巧時間 

18分 

1年間の使巧曰数 

36犯 


* 標華コースは、 r 洗い7分一脱水3分一すすぎ5分一脱水3分』とする。 


ろ l - i - 洗濯機の}居え巧け時（はじめでお使いになるとき）には、が水ホースのををはずしでください。そのとき、 
1/0 I J が水ホースからか々の水び出ることびありますび、これは工場での性能テスト時の残水によるものです。 


据え付け場所 


しっかりした水平な床に据え付ける。 
傾斜した床や弱い床は振動や騒音び大きく 



感電-故障-変お-変色などを防ぐたが 
にも、次のよラな場所は避けでください。 

• 浴室など湿気が多い場所 
参直射日光■雨-雪のかかる場所 
I • を期に凍結する恐れのある場所 




洗遲機トレーの使用をおすすめします 


気温と水温の差び大きいと本体の内側 
に結露(露つき)び生じます。この結露や 
水はねで床面をめらすことを防止する 


ためです。 


別売 


排水 ホースの 取り扱い 


排水ホースの延長 

お買い上げの販売店じご相談のラえ、専届の延長ホースをお買い巧めください。別売 t 
排水ホースの長さと途中の高さ（敷居を越えるとき）は、ちの表を参照しでくださし、。 

排水□についで 

1フックをすらず。•排水□からはずれる恐れびあるためです。< 

ク先端を斜めにカットする。 


-斜めに 
、カットする 


延長ホースの状態 

延長ホースの高さ 

延長ホースの長さ 

遗中で昌<なると言 

1己 cm な内 

1 m 臥巧 

達中で高くならないとさ 


2 m 拟巧 


1 m が巧 



床 


が水 □ 


排水ホースの巧け換え が水ホ-スフック 

1傷防止のため毛巧などを敷いで、洗選機前面か上になるよラ(こ、静か(こ倒す。 

2扫 f 水ホースをフックからはすし、排水ホースのストレート部を左側のフックじは 
め込む。ストレート部にはめ込まないと排水ホースか'傷つくことがおります。 


15cm 切の 


排水ホースは、排水時の水の力や振 
動などで動く揚含びありますので、 
排水□じしっかり差し込み、あけ出 
さないよラ(こ固定しでください。 


フックが水ホースストレート部 


_ ♦ホースの中だるみは残水の原因になりますのでご注意ください。 

r 己'ミち意 I ♦ホースび回転部分に接魄しないよラにしでください。ホースじ巧が 

あき、水もれする恐れがあります。 ^ 
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アースの 取り巧け 


A 警告〇 


感電防止のため、必すアースを正しく取り巧けでください。また、漏電ブレーカーの取り仰ブちおすすめします。詳しくは、 
お買い上げの販売店にご相談ください。アースの巧けはすしは、必す電源プラグを〕ンじントから抜いで巧なつでくださし、。 


コンむント部にアース端子力 s ' ある場合 コンたント部にアース端子カタない場合 


コンじント 
アース 端子 


.与 


洗濯機のアース線 



アースの 先端を 
お実に アース 端 
子に取り巧けで 
ください。 


D 種接地工事(第3種接地工事)び必要ですので販売店じご相談ください。下記のよ 
ラな場所にはアース線を取り巧けないでくださし、（をちなどで禁止されでいます。） 
ガス管 爆凳や弓 I 义の后険が'あ。ます。 

電話線や避雷針 落雷のとき危険です。 

水道管 适，より塩ビ管になつでいるところが'さいため避けでくださし、。 
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各部のなまえ 



種 類 

1 二檀な 1 電気洗濯機 

定格消費電力 

(50/60 HZ ) 

洗濯 モータ 270 W /280 W 

外形寸法 

1 ;幅の 0 mm 澳巧 422 mm 厦さ旧 65 mm 

脱水モータ 145 W /150 W 

製品質量 

20 kg 

水 量 

厦 ） 40 U 中）;34 U 做28 L 

洗濯-脱水容量 

3.5 kg (乾燥 巧 質量） 

洗濯ちす 

ラす巻す 

定格電圧-周波数 

100 V • 己 0 HZ -60 HZ 巧巧 

騒 音 値 X (50/60 HZ ) 

励い時)43/43肥(脱水時)43/44肥 


包装箱と操作部に表示しである品塞の接の （） 巧記号は色記号です。 
仕様は製品改良のため、ず告なく変更ずることがありまず。 
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洗選のしかた 


準備 


3シャワー泡とり脱水 


4すすぎ 


1 排水ホースを倒す。 


か 

レート J 


排水 ホースのストレート 部を 
弓 I つ張つで列に化さないでくだ 
さい。排水性か'悪くなりまず。 



2給水ホースホルダーに給水ホース（内径 


すすぎ時間と水び節約でき、すすぎの泡切れび 
よくなります。 

1 洗濯物を脱水植に入れ、脱水おさえぶたをは 
め込む。 


ためすすぎ （水をためですずぐ） 


ためすすぎは、水の節約じなります。 

1 排水切換ツマ S を「巧い-ずすぎ J じ 
ねせる。 


1.5 cm ) を奥まで差し込む。 


• 給水ホースを引 つおつで、 給水ホースホルダー 
や蛇□からおかホースび巧けないか確認してく 
ださい。 

3 給水ホースホルダーをプレート給水□(こ差 
し込む。 A 

♦温水 • 風 S かを使用する場さか 
風呂水専巧給水□に給水ホース(内径1.日 cm ) 
を差し込む。風呂水を給水する場含は、別 
売の風呂水専巧ポンプをお使いください。 


脱水おさえぶたは、必す水平(こ入れ、突起部 
に確実(こ t ットしでください。洗選物が飛び 
出しでけがをすることがあります。 

脱水おさえぶた 


2洗選枚)(こ脑じた水位線までま水ずる。 



突起部 


(3 ケ巧) 


脱水樓 



3洗選タイマーを「2分」に含わせ、 
ぐ。 


斗洗選枚)を脱水槽に移し、2分間脱水与 


脱水おさえぶたの取りはすしかた 


5 排水切換ツマ S を「排水」に含わせ i 
♦ すすぎの程度により2〜3回繰り返しま^ 


4 電源プラク'を根元までコン t ントに差し込む。 


2洗い 


1洗選物(こ瞄じで、排水切換ツマ=を「洗い- 
ずすぎ」 に、 ま水切換ツを「洗選側 J (こ 
含わせる。 


2使巧水位線より己〜 6 cm 1 g め(こま水する。 

注水量目安装置の 
むだ水□から水が 
出ない程度に;'主水 
量を調節しでくだ 
さし、。 



3洗剤を入れで水をかくはんし、よく落かず。 
洗剤量の目安（下表参照） 


4 洗選枚)を入れ洗選ずる水位まで水を入れる。 
洗選量と水位、洗い時間の目安 cr 


♦ろ図のよラ(こ、脱水おさえぶ 
た外周の巧に指を入れ、端を 
引っ掛けるよラ(こ ffl け、引き 
上げます。 



2脱水中ぶたと脱水上ぶたを聞める。 


31 分間脱水ずる。 


4ま水切換ツを「脱水側」に含わせ、ま水 
量目安装置下部から水がでない程度に約1分 
間ま水ずる。 



ち 水栓を止め、ま水切換ツマ吾を「洗選側」 
に含わせ、再び1分間脱水する。 


ま水すすぎ1 (ま水しなびらすすぐ） 

1 排水切換ツマ S を「洗い-ずすぎ」じ 
わせる。 

2ずすぎ水量を調節し、水位線までまソ」 
る。 



か圧の高い地域では、 


ミち水量 g 安装置 
むだ水□から水 
出ない程度にミち 
量を調節しでく 
さし、。 


水量がをくなり、脱水側じあふれで出香 
含びあります。このときは、脱水側にフ」 
でない程度まで水桂を調節しでくださし 


3洗選タイマーを「6〜10分」（こ含ね 1 
ずすぐ。 

♦ すすぎ効果を上げるためじ高水位線よ 


5 洗選タイマーを洗い時間に含わせる。 
洗濯量と水位、洗い時間の目を f 

6 洗いびおわったら、が水切換ツマミを 
に合わせる。 


• をかの換ツマ5は、をがしなびら移動させたり、 
中間位置に t ットしでをかしないでください。 

磯外へかちれする恐れびあります。 

「排水 J 


部のいっかホースび高くなっでいます, 
のため、をかずすぎの水位は洗雇檀内 ( 
か位線より高くなります。いつ水ホー. 
高さは調整できません。 


6 脱水後、巧濯物を巧濯檀に移ず。 


洗選のポイント 

• 色物と白物、層物と薄物を分けで洗いましよラ。 
♦ド□や砂は、はらい落としでください。 

♦巧類のポクツトの中をお認しでください。 


• 飲料水、化粧水び付着した巧類を長時間放置します 
と、まれにピンク色に変色することびありますので、 
すぐに洗い流しでください。 ±-cii 


• 巧類に表示されでいる絵表示に 
従ってください。 
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シャワー泡とり脱水のポイント 



• 層まの綿類などを、脱水檀いっぱいじ入れます 


と、ずすぎの効果び悪くなることびありますの 


で7〜8分目にしでくださし、。 

♦水道水にホさびび出でいる場合は、シャワー泡 
とり脱水はしなレでください。 


洗剤量の目ち 


水位•水量 

洗選量 
(目ま） 

コンパクト洗剤 

一般の舍成洗剖 
•が 6 けん 
か 30 L にがしで 
40 g のタイプ 

液体洗剤 

化 30 L に対しで 
40 mL のタイプ 

水 30 L に巧しで 
20 g のタイプ 

か 30 L に対しで 

2 己 g のタイプ 

畐 . 40 L 

2.2-3.5 kg 

約 27 g 

約: 34 g 

約日 4 g 

約己 4 mL 

中 • 34 L 

1 .日〜 2.2 kg 

約 23 g 

約 29 g 

約 46 g 

約 4 目 mL 

お • 28 L 

I.Okg が下 

約 19 g 

約 24 g 

約 38 g 

約 38 mL 


• 洗剤量は洗剤の種類じより異なります。巧剤箱の表示をご確認くださし、 
• 洗濯量は JIS の規定の巧地によるちのです。 

• 洗濯物の層さ' 大きさ-種類じより洗える量び変わりますので、巧の動 
きび悪レ場合は洗濯量' 水位を調節しでな濯物び回る程度に入れでくだ 
さい。 
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5 脱水 


「シャワー泡とり脱水 J の1 • 2の項目に 
従って洗濯物を脱水檀に入れ、脱水する。 


fj に合 

巧。 

!:,ずす 

古水ずる。 

せる。 

しまず。 

こ、') 


脱水時間の目ま 


洗雇物 

脱水 

ウール 製品 

3 0砂 

ラすちの（化綱-混統） 

1分 

t 一夕一（化繊） 

1〜3分 

毛巧（化繊） 

3分 

下着（木綿） 

3〜5分 

シーツ （タオル地） 

5分 


脱水のポイント 

♦くつ下や八ンカチなどのル物は飛び出し 
を防ぐため底のちに入れでくださし、。 
♦シーツやジーンズなど重い巧類から順に 
入れでください。ガタガタと振動び激し 


fJ に合 

?ま水す 


装置の 
ら水が 
にを水 
でくだ 


r 出る場 
!リに水が 
ごさい。 

ミわせ、 

祿よ0内 
ます。そ 
磨内の高 
か ースの 


くなったときは、もラー度洗選物を入れ 
なおしでください。 


♦排水と脱水を同時(こされますと、脱水が 
できないことがあります。このよラなと 
さは、脱水を始めでから約1分穫に排水 
をしでください。 


6あとしまつ 


1洗遲檀巧の水を巧く。 

2 巧一の事故防止のため、 
電源プラヴをコンじント 
から巧く。 



_ A ま忌、_ 

0 電源コードを引っ張って振くと、感電 
やショートしで発火することがありま 
す。必す電源プラグを持つで抜いでく 
ださい。 


3 糸くすフイルターの掃除をずる。^ 


A 排水の換ツ7ミを「洗い-ずすぎ」に含 
わせる。 


毛巧を洗ラ 


1 洗剤を約己 L の飯るま湯（約30で）であらかじめ十分に落かし、洗選檀に 
入れる。 

2 毛巧を折り、洗選槽(こ入れる。 




1 .毛巧の長 2 .さらに同じ 3 .毛巧を巻 4 .洗讀槽に立でで入れ 
いちを2 ち向に3つ きます。 ます。 

つキ斤りに おりにしま （フチを下にしまず。） 

しまず。 す。 

3 冒水位で下表の時間を目安に洗濯をする。 

♦脱水槽に入れるときは、毛巧のフチから少しすつ寺で巧し込み、確実(こ脱 
水おさえぶたをはめ込む。 

洗選で寒る毛巧 

「ま洗イ」表示のある化尊繊維 
100%のシンク‘ル毛巧 


洗選時間の目安 


洗い 

脱水 

注水すすぎ 

脱水 

己分 

1分 

5分 

3分 


I 手洗イ* 

r§7 


大きさ1 40 cm X 200 cm 政下 
質量 I.SkgUTF 


洗濯のポイント 


>毛布のフチなどちれのひどい部分は、あらかじめ手でもみ洗いをしでくださし、。 
»洗剤を入れすぎないよラにしでください。 

>水温が低いときは、姑るま湯（約30で）で洗ラと汚れ蓄ちがよくなります。 

>電気毛巧は洗わないでください。洗える電気毛巧についでは、その電気毛巧の 
取扱説明書に従って < ださい。 


♦ 

本体のお手入れ 


、 

やわらかい巧で水分や;'与れをおき取ります。 

な、'*/ 



A 警告 


/ \ が 


グ^ 

—む- 

ん 


^本体各部に直接水をかけないでください。 
シヨート- 感電の原因となります。 

♦ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤など揮発性 

落剤で本体をこすったり、たわしでこすったりしなレでください。 

♦化等ぞラきんを使巧する場含は、そのま意書に従ってくださし、 


洗濯物の質量の巨安 


種類 

質量 

作業着上•下 

(混縮） 

約80 Og 

パジャマ上-下 

休綿） 

約50 Og 

ワイシャツ 

(混俯） 

約20 Og 

ジーンズ 

(木綿） 

約60 Og 

アンダーシャツ 

(木綿） 

約 130 g 

バスタオル 

(木綿） 

約30 Og 

ブリーフ 

(木綿） 

約日日 g 

くつ下 

(混結） 

約 50 g 


洗選量と水位、洗い時間の目ち 


洗濯牧） 

水位 

洗い時間 

種類 

洗 題量 

化繊（謹い） 

1.0下 

局 

2〜5分 

麻 

2.2 kg 臥下 

巧 

6〜8分 

木綿 

3.5 kg 臥下 

局 

己〜10分 

ちれのひどし、物 
層物 

3.5 kg 拟下 

局 

1〇〜15分 

毛巧 

I . Skg が下 

局 

5分 


洗濯枚)の量が少ない場含は、水流が強くなり水 
が飛ぴはねることがありまずので、その場含に 
は洗選上ぶたを t ットしでください。 
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このよラなときには 


紛石けんを使ラとき M 凍結する恐れのあるとき 


洗選機で直接落た、す場合 凍結防止のため水巧苦をします。 

1 洗選ずる水位線の半分程度給水し、水をかくはんしながら適 1 排水切換ツマ S を「排水」（こ含わせ、洗選檀巧の水を扳く。 

量の粉石けんを少しすつ入れる。 


2 2分ほど運起し、粉石けんが落けたら運転を止める。 

3洗選枚)を入れ、使用する水位まで水を追如しで洗選を始める。 

溶けに<い場合 

130で前接の姑るま湯（約己 L ) をバクツな 
ど(こ巧意する。 

2 十分かき回しなびら、粉石けんをかしすつ入れる。 

3粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよラま意しでよ 
くかさ混ぜ、十分に落かしたのち洗選槽じ入れる。 

• 粉石けんを一度にお湯に入れますとだリーが(こなり、落けに 
卜布喜 I くくなります。 

1 し '。、 I • 粉石けんは合成洗剤(こ比べ洗選物に残りやすく到まみや臭い 
の原因になります。すすぎは十分に巧なつでください。 



2洗選穫巧の水び十分抜けでから、排水切換ツマ=を「洗 
しいすすぎ」（こ含ねせる。 

ちし凍結したときは 

1日〇で未満の温水（約2 L ) を洗選檀の 
中に入れ、約10分間放置する。 

2 をでパル t 一夕一が回ることを確認す 

3排水切換ツマミを「排水」（こ含わせ、 

排水することを確認する。 



脱水糟の外に洗選物が'落ちたとさ Y 糸くすフィルターの掃除 


1 サービス八ツチの脱水□手前を引つ 
張り上げる。 

2 洗選物をひろい上げる。 



3 サービス八ッチ奥側を差し込み、ツメ 
を脱水槽側に入れでから、を前側を巧 
し込む。 

ド奇三 サービスハッチをはすしたまま運転 
"' 'しないでください。 



いっかフィルターに糸くすがけ着したとき 


2 

3 


ツマミを下に巧さえなびら上側をま前に 
引いではすず。 


ネットを裏返しで糸くずを水中で洗い落 
とず。 

いつ水フイルター下部の凸部にホくず 
フイルターの巧を差し込んでからを体 
を巧し込む。 




•糸くすフィルターは'消耗品です。破れたときは、販売店で 
お買い巧めください。 別売^^ 


排かフイルターに糸くすがお着したとき 


1いつ水フィルターをま前にはすし、 
ホくすを取り除く。 

2 下部のツメをはめ込み、上部をひ 
ねりなびら左側のツメを入れで巧 
し込む。 



ノツレた一夕一にちのびはさまったとき 


2 


洗濯檀凹部に©ドライバーを差し込 
み、上に引き上げホくずを取り除く。 


排水フイルターをタンクのお状に合わ 
せ巧し込む。 



、除湿タイプの巧類乾燥機と組み合ねせるとさ . 


パル它ーターを片方のまで巧さえな 
びら、©ドライバーでネジをゆるめ 
たを、パル t - ターを持ち上げる。 

• 取りなけは、しっかりとネジを締め巧けでください。 

• 取りはすし、取りなけるときはネジの頭を傷巧けないよラじを意 
しでください。 



排水ホース差し込み□をカッターナイフで切り、乾燥機から 
排水ホースを差し込む。 



一般家庭巧むがでの目のでご使巧になるとさ 


理容院、美容院、ホテルなどでの業務巧使巧、また養や病院などな同でご使巧になり1曰の使巧時間び一般家庭に比べ 
で2倍な上長い場含は、短期間で部品の交換（モータ、ベルト、軸受などの機構部品）び必要になることびあります。 
また、耐夕を数ち減みします。このよラなご使巧は、 f 呆記期間の巧象になりません。 

業務苗またはな同でのご使巧は、お買い上げの販売店にご相談のラえ、業務巧機器をお使いになることをおすすめします。 
























■洗選機トレー ( TRAY -1) 

外寸法（幅奥行高さ） 

790 x 440 x 30 mm 
露巧きによる床の妃れ防止用に使巧 
します。部品番号 （617 099 2251) 


•排水 ホース 補修キ 、ソト 
排水 ホースの 補修用としで、また延長 
用としで使用しまず。（長さ 1.% m ) 

部品番号 （617 099 1285) 


•糸くす フイルター 
ネツトが破れたときに交換します。 

部品證号 （617 166 8650) 


愛情点検 


長年ご使用の洗選機の点検を！ 


り 


このよラな症状は 
ありませんか 


I 脱水檀び止まりにくい。 

' 水ちれびする。 

' こげくさし、臭し、びしたり、運転中に異常な音や振動かする。 
' 巧濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。 

I その他の異常や巧障びある。 


このよラな症状のときは、® 
障や事®の巧止のため、コン 
它ントか6電源プラグを巧き、 
水をを閱めで必 ず販売店に点 
ちをご巧談ください。 


-廃案時にご注意願います- 

家電リサイクルをでは、お客さまびご使用済みの洗選機を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化など料を(リサイ 
クル料を)をおま仏いいただき、巧象品を販売店や巿町村に適正に引き渡すことび巧められでいます。 


兰ま電機巧巧舍な 
兰まアクア株す舍な 

〒已7 0 - 8 6 7 7大阪府守□市京阪本通2-已-已 


品 番 

SW -350 F 2 

お買い上げを月曰 

年月 曰 

お買い上げ店さ 

電話 （ ) — 

もより®ま 
ご相談窓 □ 

電話 （ ) — 


故障かな？と思ったとさ 

修理に出される前に 


ち記の点を調べでち、動かなかつ 
^たり異常のある場合は、事故防止 
のたがすぐじコンたントから電源 
プラグを振いでお買い上げの販売 
店に必す点橫-修理をご依頼くだ 
さい。ご家庭での修理は危険です 
からおやめください。発乂したり、 
異常動作しでけがをすることがあ 
ります。 


[症状 

調べるところ 

全然運転しなレと吉 

•厚電しでいませんか。 

•おちのヒユーズやブレーカーび切れでいませんか。 

•電源プラヴを確実に差し込んでいますか。 

排水しないと舌 

•排水ホースを倒しでレますか。 

•排水ホース巧にコ''ミなどび詰まつでいませんか。 

•排水ホースの巧端び水につかつでいませんか。 

•排水の位置び高くなつでいませんか。^ 

* 排水□部にホくすびついでいませんか。が 

脱水しないとぎ 

•脱水檀の軸に洗雇物びまきつレでいませんか。^ 
•洗濯物び片奇つでいませんか。 

•脱水檀の排水□に異物び詰まつでいませんか。 

< 


アフターサービスについで 


保証書は I 


野ビスは 


體語!護 部品の I 

が国での保証は I 


この商品にはな証書がついでいます。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店’ 
お買し化げ日」などの記入をご確認のラえ、内容をよくお読みになっで、大刷こなちしでください。 

保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

使巧中に具合び悪くなったときは、上記「故障かな？と思ったとき」の表示に従って調べでく 
ださい。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラヴを抜いでから、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 

• 保証期間中は、な証書の記載内容により販売店が修理いたします。 

•保証期間中であっでち、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修巧となります。 

• 保証期間びすぎでいるときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望によ 
り有料修理いたします。 

電気;先濯機の補修巧性能部品のな有期間は、製造巧ち切り後6年です。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、外国では使用できません。 

また、アフターサービスちできません。 

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used 
in any other countries . No servicing is available outside of 」 apan . 


転居されるときは 


電源周波数の異なる地区への転居に際しでの部品の交換は不要です。転居により、お買い上げの 
販売店のアフターサービスび受けられなくなる場合には事前に販売店じご相談くださし、。 


別売部品 
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